WikipediA 

Wikang Olandes 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang Olandes ay isang wikang Kanlurang Hermaniko na sinasalita sa Unyong Europeo ng mga 23 milyong 
katao bilang ang unang wika—bahagi ang karamihan ng populasyon ng Olandes at mga animnapung 
bahagdan ng Belhika—at ng iba pang 5 milyon bilang ang pangalawang wika. Ito ang ikatlong pinaka 
sinasalitang Hermanikong wika, pagkatapos ng Aleman at Ingles. 


Native Mainly the Netherlands, Belgium, and Suriname; also in Aruba, Curagao, Sint Maarten, as well as France 
to (French Flanders). 


NVJ Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipe 
dia.org/w/index.php?tit\e=WikangJDlandes&action-edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Olandes&oldid=1552915" 


Huling pagbabago: 05:06, 28 Marso 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 














